316                 IV.   Stiomende Bewegung der Gase und Dampfe.
Abschn. 2  statt p.—pa  den  in  mm H20 gemessenen Uberdruck h setzen.    Also wird die AusfluBgeschwindigkeit
w =
mit yi in kg/cbm.
Das sekundliche AusfluBvolumen in cbm aus einem Miindungs-querschnitt von F qm ist
Das sekundliche AusfluBgewicht
G- =F'W'yi=i JFV2$r/& ^ = 4,43 F V/*/^ .   .   .  (3)
Beispiele. 1. Luft von ungefahr atmospharischer Spannung (ca. 760 mm, y ^.1,29) und Temperatur strome unter einem t)berdruck von /t=l, bzw. 10, 100, 1000 mm H20 aus. Die Ausflufigeschwindigkeiten zu berechnen.
w = ^= ^/7i = 3,9 \'7i, also to = 3,9, 12,3, 39, 123m/sec.
2.   Wieviel Liter  bzw. Gramm  Luft treten  unter den Verhaltnissen des 1. Beispiels sekundlich aus einer Miindung von 1 qcm Querschnitt?
cbm/8ec> oder °'39 ^ Liter/sec ;
daher
^f« = 1,29 • 0,89 /S = 0,504 /S Gramm/sec . Dies sind fur
h=    I              10         100         1000 mm H20
7Jtfc=0,39           1,23        3,9          12,3 Liter/sec
0^ = 0,503          1,59       5,03         15,9 Gramm/sec.
3. In einer Leuchtgasleitung herrscht ein Uberdruck von 30 mm H.,0 und eine Temperatur von 12°, bei einem Barometerstand von 750 mm Hg. Mit welcher Geschwindigkeit stromt das Gas aus und wieviel cbm Gas treten in 10 Minuten aus einer kreisformigen Miindung von 1 mm Durchmesser?
Spez. Gewicht des Gases 0,48 kg/cbm bei 0° und 760 mm. Bei 750 mm und 12° ist das spez. Gewicht
750       273
Daher ist
/
w = 4,43 y    — = 36,1 m/sec.
0 78^ Die Miindung hat einen Querschnitt von 0,785 qmm, oder ---—-— — - qm,
also ist die sekundliche Ausflufimenge in cbm 77."     '    A oder in Litern — '-•'•— — ,
lUUU'lOOO                                1000
in 10 Minuten = 600 Sekunden somit
J) 1st die Miindung innen scharfkantig, so ist der Strahlquerschnitt kleiner als die Bohrung und die Menge nach Abschn. 70 nur etwa 2/3 der obigen.h der Gegendruck, sei es als Uber- oder Unterdruck, mehr ocler weniger weit ins Innere der Rohre fortsetzt.
